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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


9 , 300 


9 , 300 


നമ്പർ ഇ . ഡി. റ്റി.( ടി)11/2016 -17 . 

2016 നവംബർ 14. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറ യുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ, 15 -12 -2016 , 4 മണിവരെ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്ന താ ണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം 
വരെ ആയിരിക്കും. 


9, 300 


(2 ) 
2 85 / 2016 - 17 - ഇടുക്കി ദേവികുളം വില്ലേജ് 

ഓഫീസിനുവേണ്ടി സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 

നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 3,71,000 
- 3 86 / 2016 -17 - ഇടുക്കി മറയൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിനു 

വേണ്ടി സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം - 

വൈദ്യുതീകരണം - 3,71,000 
- 87/ 2016 - 17 - ഇടുക്കി കീഴന്നൂർ വില്ലേജ്ഓഫീസിനു 
വേണ്ടി സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,71,000 
88/2016 - 17- ഇടുക്കി വട്ടവട വില്ലേജ് ഓഫീസിനു 
- വേണ്ടി സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം - 

വൈദ്യുതീകരണം - 3,71,000 
- 6 - 89/2016 -17 - ഇടുക്കി കാന്തല്ലൂർ വില്ലേജ്ഓഫീസിനു 
- വേണ്ടി സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം - 

വൈദ്യുതീകരണം - 3,71,000 
| 7 90/ 2016-17 - പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് 

എൽ. പി . സ്കൂൾ പുതിയ ക്ലാസ് റൂം 

നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 3,72,000 
- 8 91/ 2016 - 17 - പാലക്കാട് മുട്ടിക്കുളങ്ങര കെ . എ . പി . 

ക്യാമ്പിൽ കേടായ പാനൽ ബോർഡ് മാറ്റി 
പുതിയത് സ്ഥാപിക്കൽ(പുനർ ദർഘാസ്) - 


- 5 


9 ,300 


കമ 
നമ്പർ 


9 ,300 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


-- ( 2) 


9, 300 


- 1 


84/2016 - 17 - ഇടുക്കി മാൻകുളം വില്ലേജ് 
ഓഫീസിനു വേണ്ടി സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 3,71,000 


9, 300 


2 , 15 ,000 


5 ,400 


Gaz , No . 49/ 2016/DTP (PWD ) . 


451 


13th Dec. 2016] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


172 


9 


കരാറുകാരനു വേണ്ട യോഗ്യത - പൊതു മ രാ മത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ / ബി/ സി ക്ലാസ്സ്. 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 
വരെയും 9, 11, 12 ഇവയ്ക്കും 30 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 8, 13, 
17 , 19 ഇവയ്ക്ക് 25 ദിവസം, കമനമ്പർ 10, 16 ഇവയ്ക്ക് 40 
ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 14, 15 , 18 ഇവയ്ക്ക് 35 ദിവസം. 


9 , 900 


12 , 500 


92 /2016 -17 - പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് ( ജനറൽ) 
പുതുക്കി പണിയൽ വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 3,95,000 
10 93 / 2016- 17 - പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

സെക്കന്റ് ഫ്ളോർ ( ഡിസ്ട്രിക്ട് സപ്പെ 
ഓഫീസ് ഭാഗം) പ്രത്യേകം മീറ്റർ കണക്ഷൻ 

സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) - 5,00,000 
11 94 / 2016 - 17 - പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

സെക്കന്റ് ഫ്ളോർ ( ഡി. എം. ഒ. ഓഫീസ് ഭാഗം) 
പ്രത്യേകം മീറ്റർ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കൽ 

( പുനർ ദർഘാസ്) - 4,70,000 
12 95 /2016 -17 - - പാലക്കാട് വിളയൂർ ഗവൺമെന്റ് 

ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടം 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 

- 4,30,000 
- 96/ 2016-17 പാലക്കാട് മരുത റോഡ് ഗവൺമെന്റ് 
വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററിസ്കൂൾ 
പുതിയ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീ 
കരണം - 4,00,000 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
കരാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ട തും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ- ന് മുദ്ര വച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 


11 , 800 


10 ,800 


13 


10 , 000 


10, 600 


14 97/ 2016 - 17 - പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം വിളയൂർ 

ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ 

പുതിയ കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരണം- 4,22,000 
15 98 / 2016 - 17 - തൃശ്ശൂർ വലപ്പാട് സി .എച്ച്. സി. 

ഫാർമസി കെട്ടിടം നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീ 
കരണം - 4,22,000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 - 2 എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും വിൽപ്പന നികുതി 0040 - 00 - 111- 99 - 01- 00 -0 എന്ന 
ശീർ ഷ ക ത്തിലും ടഷ റി യിൽ ചെലാൻ അടച്ച് രസീത് 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം , 
കരാ റു കാ രുടെ നില വിലുള്ള ലസൻസിന 
സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് 
എന്നിവ ആ വ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
എൻ. എസ്. സി . ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ്/ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് 
ഡെപ്പോ സിറ്റ്/ ദേശ സാൽകൃത/ ഷ ഡൾ ഡ് ബാങ്കിന്റെ 
ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
പണയപ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


10 ,600 


12 ,500 


16 99 / 2016-17- തൃശ്ശൂർ വരവൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 

സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പുതിയ ക്ലാസ് റൂം 
കെട്ടിടം നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 

5, 00 ,000 
17 100 /2016 - 17- എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ 

ചേരാനെല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കന്ററി 
സ്കൂൾപുതിയ കെട്ടിടം ഒന്നാം നിലയുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) 
4, 00 ,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

( ഒപ്പ്) 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


10 ,000 


18 


101/ 2016 -17 - പുത്തൻവേലിക്കര പുതിയ 
പഞ്ചായത്ത് ഹാളിന്റെയും ഫ്രണ്ട്ഓഫീസിന്റെയും 
വൈദ്യുതീകരണം- 2,90,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


7 , 250 


19 102/ 2016 - 17 - എറണാകുളം ഇടക്കൊച്ചി 

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 4,00,000 


10 ,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 7 
വരെ - 750 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 8 - ന് - 500 + 5 % 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9, 13 , 17 , 19 ഇവയ്ക്ക് - 800 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 10, 16 ഇവയ്ക്ക് - 1,000 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11- ന് 
- 940 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 12 - ന് - 860 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 14 , 15 ഇവയ്ക്ക് - 850 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 18- ന് 
- 580 + 5 % വാറ്റ്. 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി .എൻ./ 23 / 2016 - 17. 

2016 നവംബർ 24. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർ ക്കു വേണ്ടി താഴെ പറ യുന്ന 
- പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
16- 12 -2016 - ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാരുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആയാൽ 
-- അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
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PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


173 


ക്രമ 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി. ടി .എൻ./ 17 /2016- 17. 

2016 നവംബർ 18 . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
( പവ്യ ത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത 
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 14 - 12 - 2016 - ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3 .30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


കമ 


7 , 500 


7 ,500 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

ദ്രവ്യം 
- അടങ്കൽ തുകയും 
146/ 2016- 17 - എം . എൽ. എ . എസ്. ഡി .എഫ്. 
ബാലുശ്ശേരി- കോട്ടൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ 
കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 
- 99,752 

2, 500 
2 147/ 2016- 17 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

ഇ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന 
ഓഫീസിൽ 15 കെ . വി . എ . യു . പി . എസ്. 
സ്ഥാ പി ക്ക ലും 3 ഫേസ് കണക്ഷൻ 
ഏർപ്പെടുത്തലും - 49,913 

1, 300 
3 148 / 2016 - 17 - പ . വ . വി . 2013 - 14 - ചെമ്പുകടവ് 

ഹാംലറ്റ് പദ്ധതി - സാംസ്കാരിക നിലയം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 53,615 

1,400 


ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
181/ 2016- 17 - പുലാമന്തോൾ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 

സെക്ക ണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 

നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 4,60,468 11, 600 
2 182/ 2016 -17 - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പാട 

ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്ക ണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിലെ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,99,048 

12 , 500 
183 /2016- 17 -മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ അലിപ്പറമ്പ 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 
- 2 , 99 , 150 
184 / 2016 - 17 - കാസറഗോഡ് ജി . വി . എച്ച്. 
എസ്. എസ്. ( പെൺകുട്ടികൾ) - ലെ 3 ക്ലാസ് 
മുറികളുടെയും 2 ലാബ് മുറികളുടെയും 

നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 2,99,999 
- 5 185/ 2016 - 17 - എൽ. എ . സി.- എ . ഡി .എസ് .- 2012 - 13 

കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി കോടതി സമുച്ഛയം 
ബെസെന്റിനറി സെലിബ്രേഷൻ-പുതിയ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം 
- 4 , 96,758 

12 ,500 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 
ക്രമനമ്പർ 1, 2, 5 ഇവയ്ക്ക് 1, 000 + നികുതി - 50, ക്രമനമ്പർ 
3 - നും 4 - നും 600 + നികുതി - 30 . 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd. gov.in - ൽ 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 10 
ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യ മാ ണ് . ആയത് 
കരാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും 
ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 -00 - 111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത്, ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട 
ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ 
സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്- 673 020. 

- ( ഒപ്പ്) 
ഫോൺ: 0495 -2371857 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1, 3 
ഇവയ്ക്ക് 500 + നികുതി 25, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 300 + നികുതി 15. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 15 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 10 
ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും 
ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 -80- 800 -96 (02) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 - 00 -111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത്, നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു 
രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്- 673 020 . 
ഫോൺ: 0495 - 2371857 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


453 


